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नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 1997 / ज्येष्ठ 13 , 1919 
NEW DELHI , TUESDAY , JUNE 3, 1997/JYAISTHA 13, 1919 


जल- भूतल परिवहन मंत्रालय 


( पत्तन पक्ष ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 3 जून , 1997 


फा . सं . ए - 12022 / 4 / 93 - पीई - 1. - - केन्द्र सरकार, महापसन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए मुम्बई पत्तन न्यास के मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री किशोर जी . आप्टे को 3 अप्रैल, 97 ( पूर्वाहन ) से 
31 - 5 - 99 तक अर्थात् उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक 5,150 - 6900रु. ( संशोधन के अध्यधीन ) के वेतनमान में कोचीन पत्तन न्यास का उपाध्यक्ष नियुक्त 
करती है । 


के . वी . राव, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Ports Wing ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 3rd June, 1997 


F. No. A -12022/ 4/93- PEL. -- In exercise of the powers conferred on them by Clause (b ) of Sub -section (1 ) of Section 
3 of the Major Port Trusts Act , 1963 ( 38 of 1963) the Central Government appoints Shri Kishore G. Apte, Chief Mechanical 
Engineer, Mumbai Port Trust as Deputy Chairman, Cochin Port Trust inthe scale of pay of Rs. 5, 150 - 6, 900 ( under revision ) 
with effect from 3rd April, 97 (FN) for a period upto 31 - 5 - 1999 i. c. the date of his superannuation . 

K . V . RAO , Jt. Secy. 


1374GL / 97 
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